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09.86 



REPERE 

INOEXE 

B -001 
C -001 
C -002 
C -003 
C -004 
C -005 
C -006 
0 -001 
D -002 
0 -003 
0 -004 
0 -005 
0 -006 
P -001 
P -002 
P -003 
P -004 
P -005 
0 -001 
Q -002 
Q -003 
0 -004 
0 -005 
Q -006 
Q -007 
R -001 
R -002 
R -003 
R -004 
R -005 
R -006 
R -007 
R -008 
R -009 
R -010 
R -Oil 
R -012 
R -013 
R -014 
R -015 
R -016 
R -017 
R -018 
R -019 
R -020 
R -021 
R -022 
R -023 
R -024 
R -025 
R -026 
R -027 
R -028 
R -029 
R -030 
R -031 
R -032 
R -033 
R -034 
R -035 
R -036 
R -037 
R -038 
R -039 
R -040 
R -041 
R -042 
R -043 
R -044 
R -045 
R -046 
R -047 
R -048 
R -049 
R -050 
R -051 
R -052 
R -053 
R -054 



IfllllllllllfXllIXSXlllIXIlKMKIIlllIIXIKXIXICIlXXXIIIIIIXKIfKSlIXiKIKlIlKIISIlISKlISlimigXX 

*0269080000 06 CARTE COMMANDS NIUEAU 2230A * 06 LEUEL CONTROL BOARD . 2230A G9323M9.A976908 * 

IXXXKKIXXXXKXXXKXXIXXXXXXXKXXXXKXIXXXXXXXXXIIXKXKIIXXXXXXIXIXIXXXKXXXXXXXKIKXXXXXIXXXXXKXKIKXX 



REF. ADRET 
PART NUMBER 



DESCRIPTION 



PART DESCRIPTION 



.1427011600 TM 27 MCIG .. MALE*CARTE* 

3700180000 22MMF/16U 5,08 ... STAND L TAG 
3700180000 22NMF/16U 5,08 ... STANO L TAG 
3700250000 47MHF/6 t 3U 6,08 ^ STANO L TAG 
3700180000 22MMF/16U 5.08 ... STANO L TAG 
3150031000 10NF 5,08 6$U GOX 767 14 

3150031000 10NF 5,08 63U GOX 767 14 

4500020000 1N4151 

4500020000 1N4151 

4500020000 1N4151 

4500020000 1N4151 ....................... 

4600030000 2PD5,1 ....................... 

4600080000 ZP06,8 

2153100000 10X TGS CERMET T 7 YA 

2153100000 10K T05 CERMET T 7 YA 

2152470000 4X7 T05 CERMET T 7 YA 

2152100000 1 K T05 CERMET T 7 YA 

2153220000 22K T05 CERMET T 7 YA 

4800060000 2N2219 

4800060000 2N2219 

4800060000 2N2219 ....................... 

4300110000 8C560C /416C/415C/559C(BC214C> 
4300110000 BC560C /416C/415C/559C<BC214C> 
4300110000 8C560C /416C/415C/559C(BC214C) 
4300190000 BC550C /414C/413C/549C(BC184C> 



2210006800 

2210031000 

2210031000 

2210031000 

2210024700 

2210024700 

2210024700 

2210024700 

2210024700 

2210024700 

2210023300 

2210023300 

2210023300 

2210001800 

2210011000 

2210011000 

2210024700 

2210024700 

2210032700 

2500119600 

2500142200 

2500218700 

2210018200 

2210021200 

2210051000 

2500349900 

2500324900 

2500312400 

2500310000 

2500249900 

2500290900 

2500244200 

2500286600 

2500221000 

2601104300 

2500151100 

2600500000 

2600500000 

2601100000 

2601301000 

2601109000 

2500278700 

2500280600 

2500231600 

2500311000 

2210034700 

2210034700 

2210034700 

2210034700 

2210034700 

2210034700 

2210034700 

2210034700 

2210034700 



68R 

10K 

10K 

10K 

4K7 

4K7 

4K7 

4K7 

4K7 

4K7 

3X3 

3X3 

3K3 

18R 

100R 

100R 

4X7 

4X7 

27K 



52 

51 
5X 

52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 



IK 96 


* 12 


0,3 U 


SMA207 * 


1X96 


* 12 


0,3 U 


4X22 


* 12 


0,3 U 


SMA207 « 


4X22 


* 12 


0,3 U 


18X7 


* 12 


0,3 U 


SMA207 * 


18X7 


* 12 


0,3 U 


820R 






52 N4 “ 


820R 






1X2 






52 N4 * 


1X2 






1M 






52 N4 * 


1M 






493X 


* 12 


0,3 U 


SMA207 * 


499X 


1 12 


0,3 U 


249X 


* 12 


0,3 y 


SMA207 * 


249X 


* 12 


0,3 U 


124X 


*12 


0,3 y 


SMA207 * 


124X 


* 12 


0,3 y 


100X 


* 12 


0,3 y 


SMA207 * 


100X 


* 12 


0,3 y 


49X9 


“ 12 


o,3 y 


SMA207 * 


49X9 


* 12 


0,3 y 


90X9 


* 12 


o,3 y 


SMA207 * 


90X9 


* 12 


0,3 u 


44X2 


* 12 


0,3 y 


SMA207 * 


44X2 


* 12 


o,3 y 


86X6 


* 12 


0,3 y 


SMA207 * 


86X6 


* 12 


0,3 u 


21X0 


* 12 


0.3 u 


SMA207 * 


21X0 


* 12 


0.3 y 


10X43 


0,252 


56ppm 


H10 * 


10X43 


0.252 50PPM 


5X11 


* 12 


o.3 y 


SMA207 * 


5X11 


* 12 


0.3 U 


5X00 


0,252 50PPM 


H10 * 


5X00 0,252 50PPM 


5X00 


0,252 50PPM 


H10 * 


5X00 0,252 50PPM 


10X00 


0,252 50PPM 


H10 * 


10X00 0,252 50PPM 


30X10 


0,252 50PPM 


H10 * 


30X10 0,252 50PPM 


10X90 


0,252 50PPM 


H10 * 


10X90 0.252 50PPM 


78X7 


* 12 


o,3 y 


SMA207 * 


78X7 


1 12 


0,3 U 


80X6 


* 12 


0,3 u 


SMA207 * 


80X6 


* 12 


0,3 y 


31X6 


* 12 


o,3 y 


SMA207 * 


31X6 


* 12 


0,3 u 


110X 


* 12 


0,3 y 


SMA207 * 


110X 


* 12 


o,3 y 


47X 






52 N4 * 


47X 






47X 






52 N4 * 


47X 






47X 






52 N4 * 


47X 






47X 






52 N4 * 


47X 






47X 






52 N4 « 


47X 






47X 






52 N4 * 


47X 






47X 






52 N4 * 


47X 






47X 






52 N4 * 


47X 






47X 






52 N4 * 


47X 







TM 27 MCIG 

22MMF/16U 5,08 . 
22MMF/16U 5,08 . 
47MMF/6.3U 5.08 
22MMF/l5u 5.68 . 
10NF 5,08 6$U , 
10NF 5,08 63U 
1N4151 ......... 

1N4151 .. 

1N4151 

1N4151 

ZPD5,1 ......... 

ZP06,8 ......... 

10X T05 CERMET 
T05 CERMET 
T05 CERMET 
T05 CERMET 
T05 CERMET 



MALE 

STAND L TAG 
STANO L TAG 
STAND L TAG 
STANO L TAG 
GOX 767 14 
GOX 767 14 



7 YA 
7 YA 
7 YA 
7 YA 
7 YA 



10X 
4X7 
1 K 
22K 

2N2219 

2N2219 

2N2219 

BC560C /413C/415C/559C(8C214C) RTC 
BC560C /413C/415C/559C(BC214C) RTC 
BC560C /413C/415C/559C(8C214C) RTC 



FOURNISSEUR/PLAN 

SUPPLIER/DRAUING 

TRELEC 

STC 

STC 

STC 

STC 

LCC 

LCC 

FU'ITT' 

FU'ITT' 

FU'ITT' 

FU'ITT' 

ITT 

ITT 

SFERNICE 

SFERNICE 

SFERNICE 

SFERNICE 

SFERNICE 

RTC 

RTC 

RTC 



N4 * 


68R 


52 


N4 SOUCOR 


N4 * 


10X 


52 


N4 SOUCOR 


N4 * 


iox 


52 


N4 SOUCOR 


N4 * 


10X 


52 


N4 SOUCOR 


N4 * 


4X7 


52 


N4 SOUCOR 


N4 * 


4X7 


52 


N4 SOUCOR 


N4 * 


4X7 


52 


N4 SOUCOR 


N4 * 


4X7 


52 


N4 SOUCOR 


N4 * 


4X7 


52 


N4 SOUCOR 


N4 * 


4X7 


52 


N4 SOUCOR 


N4 * 


3X3 


52 


N4 SOUCOR 


N4 * 


3X3 


52 


N4 SOUCOR 


N4 * 


3X3 


52 


N4 SOUCOR 


N4 * 


18R 


52 


N4 SOUCOR 


N4 * 


100R 


52 


N4 SOUCOR 


N4 * 


100R 


52 


N4 SOUCOR 


N4 * 


4X7 


52 


N4 SOUCOR 


N4 * 


4X7 


52 


N4 SOUCOR 


N4 * 


27X 


52 


NH SOUCOR 



SMA207 
SMA207 
SMA207 
52 N4 
52 N4 
52 N4 
SMA207 
SMA207 
SMA207 
SMA207 
SMA207 
SMA207 
SMA207 
SHA207 
SMA207 
H10 
SMA207 
H10 
H10 
H10 
H10 
H10 
SMA207 
SMA207 
SMA207 
SMA207 
52 N4 



52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 



N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 



DRALORIC 

DRALORIC 

DRALORIC 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

DRALORIC 

DRALORIC 

DRALORIC 

DRALORIC 

DRALORIC 

DRALORIC 

DRALORIC 

DRALORIC 

DRALORIC 

HOLCO 

ORALORIC 

HOLCO 

HOLCO 

HOLCO 

HOLCO 

HOLCO 

DRALORIC 

ORALORIC 

DRALORIC 

ORALORIC 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 



PACE 

11 

QTE 

QTY 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

r 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

l 

i 

i 

i 

l 

i 

i 

l 

l 

l 

i 

l 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

l 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

l 

i 

i 

i 

i 

l 

i 

i 

i 

l 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 




09.86 «**«««**««****«***«»«*«*««■*«**««««««««**«*««•**«*«*«*«*«■«**««***«»«**««***«■«**««««««**«**•* PAGE 
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REPERE 

INOEXE 



-055 
-056 
-057 
-058 
-059 
-060 
-061 
-062 
SN -001 
SN -002 
SN -003 
SN -004 
SN -005 
SN -006 
SN -007 
SN -008 
SN -009 
SN -010 
SN -Oil 
SN -012 
SN -013 
ZO 
Zl 
Zl 
Z1 
Z4 
Z4 
Z6 



REF. AORET 
PART NUMBER 

2210034700 

2210034700 

2210034700 

2210034700 

2210034700 

2210034700 

2210034700 

2600118000 

4160402800 

4160407200 

4160407200 

4200320000 

4200320000 

4160456100 

4160456100 

4160456100 

4160405300 

4160405300 

4160405300 

4160405300 

4160405300 

0206770000 

1269080600 

1400109900 

1900200000 

4900070000 

4900310000 

6400530000 



DESCRIPTION 



PART DESCRIPTION 



FOURNISSEUR/PLAN 
SUPPLIER /DJ3AUING 



47K 
47K 
47K 
47K 
47K 
47K 
47K 

IK 18 0,251 50PPM 
C-MOS 4028 

C-MOS 4072 

C-MOS 4072 

LF 356 N B* 

LF 356 N 8+ .. 

C-MOS 4561 MC 14561 8CP 

C-MOS 4561 ...... MC 14561 8CP 

C-MOS 4561 MC 14561 8CP 

C-MOS 4053 

C-MOS 4053 

C-MOS 4053 

C-MOS 4053 

p.MfiC tin*;'} 

00 ETIQUETTE 6908 IIMII *2230A 

Cl COMMANDS NIUEAU 2230A 

POINT TEST 

EXTRACTED 0E CARTE 'ELEUATEUR' 
ENTRETOISE T05 ....... T05-001 

16 SUPPORT C.I. DIL J23-5016 
OEILLET LAITON N° 2070 



5X 


N4 • 


47K 


5X 


N4 SOUCOR 


5X 


N4 • 


47K 


5X 


N4 SOUCOR 


5X 


N4 • 


47K 


5X 


N4 SOUCOR 


5X 


N4 • 


47K 


5X 


N4 SOUCOR 


5X 


N4 • 


47K 


5X 


N4 SOUCOR 


5X 


N4 • 


47K 


5X 


N4 SOUCOR 


5X 


N4 • 


47K 


5X 


N4 SOUCOR 




H10 * 


IK 18 0,25X 50PPM 




H10 HOLCO 



C-MOS 4028 

C-MOS 4072 RTC 

C-MOS 4072 RTC 

LF 356 N 8+ NS 

LF 356 N 8+ NS 

C-MOS 4561 ...... MC 14561 BCP MOTOROLA 



C-MOS 4561 ...... MC 

C-MOS 4561 MC 

C-MOS 4053 
C-MOS 4053 
C-MOS 4053 
C-MOS 4053 
C-MOS 4053 



14561 

14561 



BCP MOTOROLA 
BCP MOTOROLA 
RTC 
RTC 
RTC 
RTC 
RTC 



00 LABEL 6908 .......... 2230A 942375. 

PC LEUEL CONTROL ....... 2230A G996908 

TEST POINT C940850 

BOARD EXTRACTOR 'LIFTER' .... . TRELEC 

SPACER T05 ........... T05-001 JERMYN 

16 CONNECTOR P.C. OIL J23-5016 JERMYN 
FIXING EYELET BRASS . . N° 2070 MFOM 



QTE 

QTY 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

n 

i 

i 

i 

l 

i 

i 

i 

i 

l 

i 

l 

i 

l 



r— i »— « r— i un cm co u-> csj 




02 6912 



AMPLIFICATEUR 

AMPLIFIER 









Jill' 
















09 86 aaaaaaa a a **aaaa aa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaBBaaaaBaaaaBaaaaaaaaaaBaaaaBaaaaaaaaaaaaaaBBaaaaaeaaaaaaaa 



■0269100000 11 BAQUET 0E SORTIE .... 2230A ■ 



REPERE REF. ADRET DESCRIPTION 

INOEXE PART NUMBER 

001 0269110000 03 ATTENUATED 2230A a 

001 0269120000 11 AMPLI SYMETRIQUE .... 2230A a 

C -012 3600050000 2/10 PF ... REF C010 808 23109 a 

P -001 2152470000 4K7 T05 CERMET T 7 YA ■ 

ZO 0270090000 02 TRANSFO OE SORTIE ... 2230A ■ 

Z1 1100030000 FIL ROUGE KY30-04 ■ 

Zl 1100070000 FIL BLEU KY30-04 a 

Z1 1100440000 CABLE BLINDE GRIS FMA2R * 

Z1 1100530000 FIL. NU.ETAfC. 6/10 a 

Z1 1100550000 FIL.NU.ETAME. 10/10 a 

Z1 1300450000 GAINE F4 t 8 FP301 3/16 . SFM 48 ■ 

Z1 1300610000 PASSE. FIL REF 751 ■ 

Zl 1400215800 BNC EMBASE ECR0U'FEMEL'R141S59 a 

Z1 1400217200 PRISE SIEMENS C42334 A176 All a 

Zi 1410007600 TB 10 M MALE ■ 

Z1 1520412300 04 TOUCHES ORE 10 BAQSYM 2230A a 

Zl 1600090000 RELAIS 2 INU. G2U-234P-NT.12DC ■ 

Zl 1900010000 GUIDE CARTE ANTIU.FIXAT. PIONS a 

Z3 3100430000 1000PF TRAUERSEE 802004000400U ■ 

Z5 5500110000 TUBE B30 GT 4JX2X12.5 a 

Z6 6100030800 TCB M3X 8 U DiN7985-4,8 INOX ■ 

Z6 6107241900 N'4X19 ACI A TOLE F/86' CRUCIF ■ 

Z6 6130110400 LAD 2,5X 4 CYLINDRIQUE FENDUE ■ 

Z6 6130110500 LAD 2,5X 5 CYLINDRIQUE FENDUE * 

Z6 6130111000 LAD 2,5X10 CYLINDRIQUE FENDUE a 

Z6 6200010000 ECROU H M2,5 U NFE27-411-5IN0X « 

Z6 6200030000 ECROU H M3 U NF E27-411-5 INOX a 

Z6 6220010000 LAI 2.5 HEXAGONAL USUEL 'H' a 

Z6 6301010000 01 2,5 EUENTAIL NFE27-618 INOX a 

Z6 6305030000 ACI 3 CONTACT REF 55-03-01 a 

Z6 6400350000 COSSE A SOUDER 2003E ■ 

Z6 6400670000 RIUET POP 3,2 L 4 ALU ABS 41 a 

Z8 8006710600 FOND AMPLI -ATTENUATED . 2230A ■ 

Z8 8006710800 PLATINE AUANT AMPLI-ATTE 2230A a 

Z8 8006710900 COUUERCLE AMPLI -ATTENUAT 2230A ■ 

Z8 8006733000 RONDELLE BNC 12X10X2 2230A ■ 

Z8 8006763200 TOUCHE GRISE 06H11 OREOR 2230A ■ 

Z8 8106710300 01 BAQ AMPLI ATTENUATED 2230A a 



11 OUTPUT MODULE 2230A J920871.C976910 a 



FOURNISSED/PLAN 
PART DESCRIPTION SDPLIER/DRAUING 

03 ATTENUATD 2230A C932524. 

11 SYtWETRICAL AMPLI ... 2230A H932351 142/2.. 
2/10 PF ... REF C010 808 23109 RTC (C010) 

4K7 T05 CERfCT T 7 YA SFERNICE 

02 OUTPUT TRANSFO 2230A A920936 

RED THREAD ........... KY30-04 FILECA 

BLUE THREAD KY30-04 FILECA 

GREY ARMORED CABLE FMA2R FILECA 

TINNED BARE TDEAO 6/10 ELECTROFIL 

TINNED BARE TDEA010/10 ELECTROFIL 

SHEATH F4.8 FP301 3/16 SFM 48 tCLLERMANN 

FEED-TDOUGH SLEEUE ...REF 751 (TOM 
BNC BASE THUMB FEMALE .R141559 RAOIALL 
SIEMENS PLUG C42334 A176 All SIEMENS 
TB 10 M MALE TRELEC 

04 TOUCHES ORE 10 BAQSYM 2230A D932472 
RELAYS 2 REU. G2U-234P-NT.12DC OMR ON 
BOARD GUIOE FIXATION PIONS TRELEC 

1000PF PINCH 8020D4000400U BDBQ 5 STETTNER 
TUBE B30 GT 4.1X2X12.5 ....... COFELEC 

TCB M3X 8 U 0IN7985-4.8 INOX BD 
N'4X19 ACI A TOLE F/80' CRUCIF SAGIC 
LAD 2,5X 4 CYLINDRIQUE FENDUE SAGIC 
LAO 2.5 X 5 CYLINDER SLOT .... SAGIC 

LAD 2.5 X 10 CYLINDER SLOT ... SAGIC 
WIT H M2. 5 U NFE27-411-5 INOX BO 
NUT H M3 U NF E27-411-5 INOX . BO 
BRASS 2.5 USUAL HEXAGON 'H' SAGIC 
01 2.5 FAN .... NFE27-618 INOX BD 

STEEL 3 CONTACT REF 55-03-01 NOMEL 
SOLOERING TERMINAL ..... 2003E MFOM 

PD RIUET 3.2 L 4 ALU ABS 41 MFOM 

AMPLI-ATT. BACKGROUND .. 2230A E932163 

AMPLI -ATT. FRONT MOUNTING 2230A 0942 100 
AMPLI - ATTENUAT D COUER . 2230A C932162 

UAShER BNC 12X10X2 2230A A942291 

GREY TOUCH D6H11 DEOR 2230A A942431 
01 ATTEN. AMPLI MODULE . 2230A 0920776 



PAGE 
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QTE 

QTY 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

.,.0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

2 

2 

16 

6 

2 

3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

4 
1 
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■0269110000 03 ATTENUATE!* 2230A * 03 ATTENUATOR 2230A C93252H * 

■■luiiiiiiiniuiHiiiiuiHuiiuniiiHinniiHiiiniiiHiiHiiniiuiituuiiininiinu lu 





REPERE 


REF. AORET 


DESCRIPTION 








FOURNISSEUR/PLAN 


QTE 




IN0EXE 


PART NUMBER 








PART DESCRIPTION SUPPLIER/ORAUING 


QTY 




C 


-001 


3120021000 1 


NF 2,5 2222 630 51 102 


■ 


1 NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 


1 




C 


-002 


3120021000 1 


NF 2,5 2222 630 51 102 


* 


1 NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 


1 


, 


c 


-003 


31-20021000 1 


NF 2.5 2222 630 51 102 


» 


1 NF 2.5 2222 630 51 102 COGECO 


1 




0 


-001 


4500310000 1 


N 4448 




K 


1 N 4448 


ITT 


1 




0 


-002 


4500310000 1 


N 4448 




X 


1 N 4448 


ITT 


1 




D 


-003 


4500310000 1 N 4448 




X 


1 N 4448 


ITT 


1 




R 


-001 


2609144400 


144R4 0,25X 50PPM 


REF H10 


X 


144R4 0,25X $OPPM 


REF H10 HOLCO 


l< 


■ 


R 


-002 


2609106600 


106R6 0,25X 50PPM 


REF H10 


X 


106R6 Q,25X 50PPH 


REF H10 HOLCO 


1 




R 


-003 


2609144400 


144R4 0,25X 50PPM 


REF H10 


X 


144R4 0,25X 50PPM 


REF H10 HOLCO 


1 


‘ — 


R 


-004 


2608916000 


91R6 0.25X 50PPM 


REF H10 


X 


91R6 0,25X 50PPM 


REF H10 HOLCO 


1 




R 


-005 


2683712500 


371.25 0,1X 25PPH 


AUL 


X 


371.25 0,1X 25PPM 


AUL GEKA 


1 




R 


-006 


2608916000 


91R6 0,25X 50PPM 


REF H1G 


X 


91R6 0,25X 50PPM 


REF H10 HOLCO 


1 




R 


-007 


2608765000 


76R5 0 f 25X 50PPM 


REF H10 


X 


76R5 0,25X 50PPM 


REF H10 HOLCO 


1 




R 


-008 


2693750000 


3K75 0,1X 25PPM 


AUL 


X 


3K75 0,1X 25PPM 


AUL GEKA 


1 




R 


-009 


2608765000 


76R5 0,25X 50PPH 


REF H10 


X 


76R5 0 t 25X 5GPPM 


REF H10 HOLCO 


1 




R 


-010 


2500924900 


24R9 * IX 0,3 U 


SMA207 


X 


24R9 * IX 0,3 U 


SMA207 ORALWIC 


1 



w Z1 1100020000 FIL NARRON KY30-04 * BROUN THREAD KY30-0H FILECA 0 

Z1 1100060000 FIL UERT KY30-04 ■ GREEN THREAD KY30-04 FILECA 0 

Z1 1100090000 FIL GRIS KY30-04 « GREY THREAD KY30-04 FILECA 0 

Z1 1100430CMX) COAX KX 21 A « COAX KX 21 A FILECA 0 

- Z1 1269110200 Cl ATTENUATE!* 2230A * PC ATTENUATOR ..... 2230A F99G911 SF 1 

Z6 6400280000 PLOT A FOURCHE SOUDE . BFMQ13C * SOLOEREO FORK CONTACT BFHQ13C COMATEL 2 





09 . 86 l>»l»X«H«IIKXiKlKK«IllllllllI«XII«IIXIIIIKIII«XlKKIIKlIIX«IX«IU«l«l«lXXKIKXIXKXlll«XIIllKXl n JKgtT 

*0269120000 11 AHPLI SYMETRIQUE .... 2230A * 11 SYMMETRICAL AMPLI ... 2230A H932351 1*2/2.. * 

««.«.«.«.«...a..,««.a..«««a.«.»««.»..a..«.«..,.«,a«aa*«.......«...«.*«**«*.,««..a....aaa«a..,« 15 



REPERE 

INOEXE 



REF. AORET 
PART NUMBER 

3700180000 2 
3700180000 2 
3700020000 1 
3700020000 1 
3120001800 1 
3150031000 1 
3700180000 2 
3234100000 0 
3234100000 0 
3232330000 3 
3120095600 5 
4500310000 1 
4500310000 1 
4300190000 B 
4800060000 2 
4800080000 2 
2500975000 
2210013300 
2500052300 
2500110000 
2210031500 
2210011000 
2210011000 
2210004700 
2210015600 
2210024700 
2210033900 
2210032200 
2210032200 
2210032200 
2300092200 
2300092200 
2500146400 
2500146400 
2500049900 
2500924900 
2210031000 
2210038200 
2500973200 
2500973200 
2500029400 
2500029400 
4200330000 LI 
4200090000 LI 
1100010000 f: 
1100030000 f: 
1100070000 f: 

1100430000 0 
1100530000 f: 
1269120500 c: 
1300590000 SI 
4900060000 o: 
4900070000 El 
5500110000 Tl 
6400080000 r: 



DESCRIPTION 



22MMF/16U 5,08 ... STAND L TAG 
22MMF/16U 5.08 . . . STAND L TAG 
1MMF/35U 5,08 .... STAND L TAG 



PART DESCRIPTION 



FOURNISSEUR/PLAN QTE 
SUPPLIER/DRAUING QTY 



1MMF/35U 5,08 
18PF 2,5 
10NF 5,08 63U 



. . . STANO L TAG 
2222 680 10 189 
GOX 767 14 



XUIV J.UO OJV UUA / D/ If 

22HHF/16U 5.08 ... STANO L TAG 
0.1HNF 10(l6x250U)222236845104 
O.imF 10( 10X250U) 222236845104 
3300PF 1 0 ( 10X4000 >222236855332 
5,6PF 2.5'C' 2222 680 09 568 

1 N 444$ 

1 N 4448 

BC550C /414C/413C/549C(BC184C) 
2N2219 



75R0 * 


IX 


0.3 


U 


SMA2G7 * 


75R0 


* IX 


o;3 


*u“ 


SMA207 


330R 








5X 


N4 * 


330R 








5X 


N4 


523R * 


IX 


0,3 


U 


SMA207 * 


523R 


* IX 


0,3 


U 


SMA207 


1KG0 * 


IX 


0,3 


U 


SMA207 * 


1K00 


* IX 


0,3 


U 


SMA207 


15K 








5X 


N4 * 


15K 








5X 


N4 


100R 








5X 


N4 * 


100R 








5X 


N4 


100R 








5X 


N4 * 


100R 








5X 


N4 


47R 








5X 


N4 * 


47R 








5X 


N4 


560R 








5X 


N4 * 


560R 








5X 


N4 


4K7 








5X 


N4 * 


4K7 








5X 


N4 



2R2 SFR 25 1/4U 5X RC2T 



IN 741 CN B+ . DIP 8 PATTES . . 

FIL NOIR ........ KY30-04 

FIL ROUGE KY30-04 

FIL BLEU KY30-04 

COAX KX 21 A 

FIL.NU.ETANE.6/10 

Cl ANPLI 2230A 

SOUPLISSO 0,8X0, 9 COUL.NATUREL 

OISSPATEUR T05-204 

ENTRETOISE T05 T05-001 

TUBE B30 GT 4,1X2X12,5 

RIUET D 1,5 L 2,4 XC 42 



22NHF/16U 5,08 ... STANO L TAG STC 
22HNF/16U 5,08 ... STANO L TAG STC 
1HNF/35U 5,08 .... STANO L TAG STC 
1NNF/35U 5,08 .... STANO L TAG STC 
18PF 2,5 'J' 2222 880 10 189 COGECO 

10NF 5.08 63U GOX 787 14 LCC 

22HNF/16U 5.08'... STANO L TAG STC 
0.1NMF 10( 10X2500)222238845104 COGECO 
0.1HHF 10(10X2500)222236845104 COGECO 
3300PF 10(10X4000)222236855332 COGECO 
5.6PF 2.5'C' 2222 680 09 568 COGECO 

1 N 4448 ITT 

1 N 4448 ITT 

BC550C /414C/413C/549C(BC184C) RTC 

2N2219 RTC 

2N2905 RTC 

75R0 * IX 0,3 U SHA207 ORALORIC 
330R 5X N4 SOOCOR 

523R « IX 0,3 U SMA207 ORALORIC 

1K00 * IX 0,3 U SMA207 DRALORIC 
15K 5X N4 SOOCOR 

100R 5X N4 SOOCOR 

100R 5X N4 SOOCOR 

47R 5X N4 SOUCOR 

560R 5X N4 SOOCOR 

4K7 5X N4 SOOCOR 

39K 5X N4 SOOCOR 

22K 5X N4 SOOCOR 

22K 5X N4 SOOCOR 

22K 5X N4 SOOCOR 



2R2 SFR 25 


1/4U 5X RC2T * 


2R2 SFR 25 1/4U 5X RC2T RTC 


1 


4K64 


i 


IX 


0,3 U 


SMA207 * 


4K64 


a 


IX 


0,3 U 


SMA207 ORALORIC 


1 


4K64 


a 


IX 


0,3 U 


SMA207 * 


4K64 


a 


IX 


0,3 U 


SMA207 ORALORIC 


1 


499R 


a' 


IX 


0,3 « 


SMA207 * 


499R 


a 


IX 


0,3 U 


SMA207 ORALORIC 


1 


24R9 


a 


IX 


0,3 U 


SMA207 * 


24R9 


a 


IX 


0,3 U 


SMA207 DRALORIC 


1 


10K 








5X N4 * 


10K 








5X N4 SOUCOR 


1 


82K 








5X N4 1 


82K 








5X N4 SOUCOR 


1 


73R2 


a 


IX 


0,3 U 


SMA207 * 


73R2 


a 


IX 


0,3 U 


SMA207 ORALORIC 


1 


73R2 


« 


IX 


0,3 U 


SMA207 * 


73R2 


a 


IX 


0,3 U 


SMA207 ORALORIC 


1 


294R 


a 


IX 


0,3 U 


SMA207 * 


294R 


a 


IX 


0,3 U 


SMA207 DRALORIC 


1 


294R 


a 


IX 


0,3 U 


SMA207 * 


294R 


a 


IX 


0,3 U 


SMA207 ORALORIC 


1 


318 N B+ . . 




a 


LM 318 N B+ . . 




NS 


1 



LN 741 CN B+ . OIP 8 PINS .... NS 

BLACK THREAD KY30-04 FILECA 

REO THREAD KY30-04 FILECA 

BLUE THREAD KY30-04 FILECA 

COAX KX 21 A FILECA 

TINNEO BARE THREAD 8/10 ELECTROFIL 

PC AHPLI 2230A K996912 TM 

SPAGHETTI 0.6X0. 9 GRAY COLORED HABIA 

DISSIPATOR T05-204 JERMYN 

SPACER T05 T05-001 JERHYN 

TUBE B30 GT 4.1X2X12.5 COFELEC 

RIOET 0 1.5 L 2.4 XC 42 MFOH 





Q0 gg IKXXXlIXIXmKIIlIlKXIXIKMIXlIXllXIlKKXXXllUllIXilXlIIIlKIKfKXKIKKKaXUlIXIIIHIIllIXIlIUII 

*0270080300 02 CHASSIS EQUIPE Z0 ... 2230A * 02 FITTEO CHASSIS ZO ... 2230A J910214 * 

XXXXXXXaXKXXKXXXXXIIXXXIIXXIXXXIXXXXXXKIXXXXXXXXXXXIKXXXXXlXIXKXXXXXXXXXXXKXXXIXXXXXXXXXXKXKXK 



REPERE 

INDEXE 



ZO 

ZO 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

Z4 

Z4 

Z4 

Z4 

Z4 

Z4 

Z5 

Z6 

Z6 

Z6 

Z6 

Z6 

Z6 

Z6 

Z6 

Z6 

Z6 

Z6 

Z6 

Z6 

Z6 

Z6 

Z6 

Z8 

Z8 

Z8 

Z8 

Z8 



REF. ADRET 
PART NUMBER 



DESCRIPTION 



PART DESCRIPTION 



FOURNISSEUR/PLAN 

SUPPLIER/DRAUING 



001 

001 

001 



0289150100 07 PORTEUR EQUIPE 2230A 

0270110000 08 PLAQUE AUANT MONTEE . 2230A 

0270940000 01 AMPLI Z=0 2230A 

0270130000 03 NATTE 26'171' '177'L140 2230 
0271050000 03 NATTE 26' 171' '177X190 2230 



1100430000 COAX KX 21 A 



1100520000 FIL.NU.ETAME.4/10 

1100950000 UERT/JAUNE .. H07-U-KUX1.5ET) 
1300080000 COLLIER .............. REF H3P 

1300090000 COLLIER REF H4P 

1300450000 GAINE F4,8 FP301 3/18 . SFM 48 
1300460000 GAINE F6,4 FP301 1/4 . SFM 64 
1300540000 LACING ........ REF T2 UP NOIR 

1300590000 SOUPLISSO 0,6X0, 9 COUL.NATUREL 
1400200500 BNC EM8ASE ' f EfEL ' ECROU R141557 
1405000900 EMBASE DIN ... LUMBERG REF B51 

1410007700 TB 10 F FEMELLE 

1530202000 INUERSEUR REF: 039 1584 -7 10 NOIR 
1530208400 INUERSEUR ... REF :039- 1584- 110 
1700340000 FILTRE 220U+NEUTRE 3A P. EUROPE 
1710003900 PORTE FUSIBLE D5*D6 031-1603 

1710004000 TETE 6,3X32(17100039) 03M613 

1720004900 160MA FST6332 034-3409 

1900180000 GUIDE CARTE ANTIUIBR. REF R221 
4200220000 7806 UC REGUL.6U/1A .... T0220 
4200280000 7812 UC REGUL. 12U/1A TO 220 
4200290000 MC 7912 CP REGUL. -12U/1A T0220 
4500310000 1 N 4448 

4900130000 CALE TO 220* * *RI^AY537 :i 490537 
4900220000 CANON ISOLANT TO 220 EPAUL.3,5 

5500110000 TUBE B30 GT 4,1X2X12,5 . 

6100030600 TCB M3X 6 U DIN7985-4,8 INOX 
6100030800 TCB M3X 8 U DIN7985-4,8 INOX 
6100031200 TCB M3X12 U 0IN7985-4,8 INOX 
6101032000 TF/90 M3X20 U DIN965-4.8 INOX 
6101040600 ACF 4X6 FRAISEE F/90'CRUCIF 
6107020600 TCL 2, 2X6.5 POINT. DIN7981BIN0X 
6200030000 ECROU H M3 U NF E27-411-5 INOX 
6300030000 Z 3U (6X0,8) NF E27-611 INOX 
6300030100 M 3U (8X0.8) NF E27-611 INOX 
6305030000 ACI 3 CONTACT REF 55-03-01 
6400040000 RIUET 0 3 L 5 REF 3050 

6400160000 COSSE A SOUOER 3,2 519 

6400350000 COSSE A SOUOER 2003E 

6400510000 EQUERRE 10X10 LARG 10 EP 1 
6400540000 RIUET POP 2,4 L 5 ALU A032-A8S 
6400780000 RIUET 0 20 L 4 
8006703600 PANNEAU ARRIERE 1M1 ... 2230A 
8006710100 CLOISON DE CARTE ....... 2230A 

8006721600 GLISSIERE HABILLAGE .... 2230A 

80)6722900 RADIATED CARRE 12 2230A 

8106711300 FLASQUE LAT. CHASSIS ... 2230A 



KY30-0H 


i 


BLACK THREAD 


. KY30-04 FILECA 


KY30-04 


* 


BROUN THREAD 


. KY30-04 FILECA 


KY30-04 


m 


RED THREAD 


. KY30-04 FILECA 


KY30-04 


* 


ORANGE THREAD 


. KY30-04 FILECA 


KY30-04 


X 


GREEN THREAD 


. KY30-04 FILECA 


KY30-04 


X 


BLUE THREAD 


. KY30-04 FILECA 


KY30-04 


X 


PURPLE THREAD 


. KY30-04 FILECA 


KY30-04 


X 


GREY THREAD 


. KY30-04 FILECA 




X 


COAX KX 21 A 


FILECA 


. . .FMA2R 


X 


GREY ARMORED CABLE . 


FMA2R FILECA 


.. FMA4R 


X 


GREY ARMORED GABLE . 


. . . FMA4R FILECA 



07 FITTED MOTHER BD .... 2230A B920953.A976915 

08 ASSEM. FRONT PLATE .. 2230A L920934 

01 AMPLI Z-0 2230A E932549.A977094 

03 FLAT'T.26'171 177'L140 2230 ADRET 

03 FLAT-T.26'171 177'L190 2230 ADRET... 



TINNED BARE THREAD 4/10 ...... ELECTROFIL 

GREEN/YELLOU H07-U-K(1X1.5ET> FILECA 

COLLAR REF H3P HELLERMANN 

COLLAR REF H4P HELLERMANN 

SHEATH F4.8 FP301 3/16 SFM 48 HELLERMANN 
SHEATH F6.4 FP301 1/4 . SFM 64 HELLERMANN 
LACING ........ REF T2 UP NOIR HELLERMANN 

SPAGHETTI 0.6X0. 9 GRAY COLORED HABIA 

BNC FEMALE SOCKET NUT R141557 RAOIALL 

DIN SOCKET . . . LUMBERG REF B51 LIENARD SOUAL 

TB 10 F FEMALE TRELEC 

REUERSER REF: 0391584 -710 BLACK METALLO 
REUERSER .... REF:039-1584- 110 METALLO 
FILTER 220U+NEUTRAL3A P. EUROPE EUROPAUIA 
FUSE BLOCK D5*D6 031-1603 ARNOULO 

HEAD 6.3X32(17100039) 031-1613 ARNOULD 

160MA FST6332 034-3409 ARNOLD 

BOARD GUIDE REF R221 TRELEC 

7806 UC REGUL. 6U/1A .... T0220 FAIRCHILD 
7812 UC REGUL. 12U/1A TO 220 FAIRCHILD 
MC 7912 CP REGUL. -12U/1A T0220 MOTOROLA 

1 N 4448 ITT 

MICA QUOIN FOR TO 220 REF C75 GETELEC 
INSULATING CANNON 220 EP. 3.5 MOTOROLA 
TUBE B30 GT 4.1X2X12.5 ....... COFELEC 

TCB N3X 6 U DIN7985-4,8 INOX BD 
TCB M3X 8 U DIN7985-4,8 INOX BD 
TCB M3X12 U DIN7985-4 f 8 INOX BD 
TF/90 M3X20 U 0IN965-4.8 INOX BD 
ACF 4 X 6 FRAISEE F/96'CRUCIF SAGIC 
Ta 2. 2X6. 5 NIBBL . DIN79818IN0X BO 
NUT H M3 U NF E27-411-5 INOX . BD 
Z 3U (6X0,8) NF E27-611 INOX BO 
INOX M3 X 8X0.8 FLAT .... MEAN BO 

STEEL 3 CONTACT REF 55-03-01 NOMEL 
RIUET D 3 L 5 REF 3050 MFOM 
SOLDERING TERMINAL 3.2 ... 519 MFOM 

SOLDERING TERMINAL 2003E ffrOM 

ANGLE8RACKET 10X10 UIDTH10 EP 1 A943051 
POP RIUET 2.4 L 5 ALU AD32-ABS MFOM 
RIUET 0 20 L 4 MFOM 

1MHZ REAR PANEL 2230A E932706.B932451 

BOARD DIUISION 2230A A932170 

LAGGING SLIDEUAY ....... 2230A C932358 

SQUARE 12 OISSIPATOR . . . 2230A A942290 
CHASSIS LAT. FLASK 2230A F920846 



PAGE 

16 

QTE 

QTY 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

3 

0 

0 

1 

0 

5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

7 

20 

14 

6 

3 

4 
6 

11 

3 

8 
8 

4 
1 

5 
4 

24 

20 

1 

3 

2 

1 

2 





, d« CIRCUITS DE COMMANDE 
from CONTROL CIRCUITS 



PLATE V-B 
PLANCHE V-8 



r *"*1 


til gt 


DATE : AH l LET 1f7t 


truotr. 


PtOINt 

ACORT 


v*mri* 


" 2230 A i 

alimentation 
POWER SUPPLY 


f AOE \ / \ 

9l7T9 1 5 A 







09.86 



REPERE 

INOEXE 

C -001 
C -002 
C -003 
C -004 
C -005 
C -006 
0 -001 
0 -002 
0 -003 
0 -004 
0 -005 
D -006 
0 -007 
0 -008 
0 -009 
0 -010 
o -on 
0 -012 
0 -013 
0 -014 
0 -015 
0 -016 
0 -017 
D -018 
0 -019 
0 -020 
0 -021 
0 -022 
0 -023 
0 -024 
0 -025 
0 -026 
0 -027 
0 -028 
R -001 
R -002 
Z1 
Z1 
Z1 
Z1 
Z1 
ti- 
ll 
It 
II 
Z6 
Z6 
Z6 
Z6 
Z6 






*0269150100 07 PORTED EQUIPE 2230A * 07 FITTED MOTHER BD .... 2230A B920953.A976915 * 

RlIIKIIlIKXIIXIlllXIlIIKXlIMiaKIlIKIKlKlIlllllKllliaillllllOiailllllllEIIIIXlHKlIlIIIIIlllX 



REF. ADRET 
PART NUMB ER 



DESCRIPTION 



3700180000 22MMF/16U 5,08 ... STAND L TAG 
3700180000 22MMF/16U 5,08 ... STAND L TAG 
3700180000 22MF/16V 5,08 ... STAND L TAG 
3500430000 6800MMF 16V RELSIC 033 

3500440000 3300NMF 40V RaSIC 033 

3500440000 3300MHF 40U RELSIC 033 

4500040000 1N4004 .. 

4500040000 1N4004 

4500040000 1N4004 

4500040000 1N4004 

4500040000 1N4004 

4500040000 1NH004 

4500040000 1N4G04 

45000400(K) 1N4004 

4500310000 1 N 4448 . . 

4500310000 1 N 4448 

4500310000 1 N 4448 

4500310000 1 N 4448 

4500310000 1 N 4448 

4500310000 1 N 4448 

4500310000 1 N 4448 

4500310000 1 N 4448 

4500310000 1 N 4448 

4500310000 1 N 4448 ..... 

4500310000 1 N 4448 

4500310000 1 N 4448 

4500310000 1 N 4448 

4500310000 1 N 4448 

4500310000 1 N 4448 

4500310000 I N 4448 

4500310000 1 N 4448 

4500310000 1 N 4448 

4500310000 1 N 4448 

4500310000 1 N 4448 

2210025600 5K6 5X N4 

2210025600 5K6 5X N4 

1100520000 FIL.NU.ETAME.4/10 .. 

1100540000 FIL.NU.ETAME. 8/10 

1269150600 Cl PORTEUR . 2230A 

1300950000 EM8ASE (TY-RAP) .. REF LPMM-S5 
1300960000 TY-RAP L 142MM REF PLT 1.5M 
1417030000 17PTS .EMEL. 6823- 17-64- 14- $35 
1423029600 23PTS FEMEL. 8623-23-64-14-335 
1427030100 27PTS FEMEL. 8623-27-64-14-335 
1435030200 35PTS F0€L. 8623-35-64-14-335 
6400020000 RIVET D 2,2 L 3,7 2237.. 2035 
6400030000 RIVET 0 3 L 4,2 3042 

6400060000 RIVET 0 1,2 L 2,4 XC 39 
6400270000 PLOT A FOURCHE SERTI BFM13-16 
6400280000 PLOT A FOURCHE SOUDE . BFMQ13C 



FOURNISSEUR/PLAN 
PART DESCRIPTION SUPPLIER/ ORAUING 

22MMF/16V 5,08 ... STAND L TAG STC 

22Mffi r /16U 5,08 ... STANO L TAG STC 

22 MMF/ 16V 5,08 ... STAND L TAG STC 

6800MMF 16V RELSIC 033 SIC SAFCO 

3300HMF 40V RaSIC 033 SIC SAFCO 

3300MMF 40V * RELSIC 033 SIC SAFCO 

1N4004 ITT 

1N4004 ITT 

1N4004 ITT 

1N4004 ITT 

1N4004 ITT 

1N4G04 ............... ITT 

1N4004 ITT 

1N4004 ITT 

1 N 4448 ITT 

1 N 4448 ITT 

1 N 4448 ..... ITT 

1 N 4448 ITT 

1 N 4448 ITT 

1 N 4448 ..................... ITT 

1 N 4448 ..................... ITT 

1 N 4448 ITT 

1 N 4448 in 

IN 4448... ITT 

1 N 4448 ITT 

1 N 4448 ITT 

1 N 4448 ITT 

1 N 4448 ITT 

1 N 4448 . ITT 

1 N 4448 ITT 

1 N 4448 ITT 

1 N 4448 ITT 

1 N 4448 ITT 

1 N 4448 ITT 

5K6 5X N4 SGVCOR 

5K6 5X N4 SOVCOR 

TIMED BARE THREAD 4/10 ...... aECTROFIL 

TINNED BARE THREAD 8/10 ...... ELECTROFIL 

PC MOTHER 2230A E996915 

SOCKET (TY-RAP) . . REF LPMM-5S PANDUIT 
TY-RAP L 142MM REF PLT 1.5M PANDUIT 
17PTS .ENEL. 6823-17-64-14-335 SOURIAU 
23PTS FEMAL. 8623-23-64-14-335 SOURIAU 
27PTS FEMALE 8623-27-64-14-335 SOURIAU 
35PTS FEMALE 8623-35-64-14-335 SOURIAU 
RIVET D 2.2 L 3.7 2237.. 2035 MFOM 
RIVET 0 3 L 4.2 3042 MFOM 

RIVET 0 1.2 L 2.4 XC 39 MFOM 
SQUEEZED FORK CONTACT BFM13-16 COMATEL 
SOLDERED FORK CONTACT BFMQ13C COMATEL 



PAGE 

17 

QTE 

QTY 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

"1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

3 

3 

1 

1 

3 

1 

7 
3 

8 
7 

13 




KXXXXXXKXXXaKaXXKXXKKXaXXXXXXKXXXXKXXKXKKXXXXXXXKXKKXBXXXXXXKKKKKXKXKXXXKKXXXXXXXXXKXXXXKKXKXK 

*0270110000 08 PLAQUE AUANT MONTEE . 2230A * 08 ASSEM. FRONT PUTE .. 2230A L920934. ...... . * 

XXXXXXXXXXKKKKXKKXXXXaXXKKXXXKXXHXEXKKXXXXXKKKKXXKXXXKKKXXKXKKXXKXKBKKXXKXXKKXXXXXKKKXXXXXXXXX 



REF. AORET DESCRIPTION 

PART NUMBER 

0269090000 03 COMMUTATEUR TTL 2230A 

0270030100 09 COMMUTATEUR MOOE .... 2230A 
0270100000 OH BLOC ROUES COOEES . . . 2230A 
0206500000 00 NATTE 16'137"137'L190 .... 

1100010000 FIL NOIR KY30-04 

1100020000 FIL HARRON KY30-04 

1100030000 FIL ROUGE KY30-04 

1100040000 FIL ORANGE KY30-04 

1100050000 FIL JAUNE KY30-04 

1100060000 FIL UERT KY30-04 

1100070000 FIL BLEU KY30-04 

1100080000 FIL UIOLET KY30-04 

1100090000 FIL GRIS KY30-04 

1100100000 FIL BLANC KY30-04 

1100110000 FIL ROSE KY30-04 

1100440000 CABLE BLINDE GRIS FMA2R 

1100530000 FIL. NU.ETAME. 6/10 

1300050000 RELAIS REF 1072 K 

1300450000 GAINE F4,8 FP301 3/16 . SFM 48 
1300460000 GAINE F6 t 4 FP301 1/4 . SFM 64 
1300590000 SOUPLISSO 0,6X0, 9 COUL.NATUREL 
1400200500 BNC EMBASE TEMEL ' ECROU R141557 
1700020000 LUCIOLE M.MIOJET AN643 5U/75MA 
2122500500 4K7/10K LIN PK16-DCS 3X32+6X16 
4000010000 LEO ROUGE '5' ... REF CQU 20-4 

4000060000 LED UERTE '5' ... REF CQU 25-6 

4000070000 LED JAUNE '5' ... REF CQU 23-6 

4000140000 LED 5 SUPPORT REF HLHP-0103 
4900180000 BRIDE OIP -LOCK CA 16 200 DL 

5500110000 TUBE B30 GT 4,1X2X12,5 

6101031200 TF/9G M3X12 U 0IN965-4,8 INOX 
6101110400 TF M2.5X 4 U NFE27-113-5.6IN0X 
6131120600 LAO 2x6 FRAISEE F/90'FENDUE 
6200020000 ECROU H M2 U NF E27-411-5 INOX 
6200030000 ECROU H M3 U NF E27-411-5 INOX 
6301020000 01 2 EUENTAIL NFE 27-618 INOX 
6305030000 ACI 3 CONTACT REF 55-03-01 
6360011000 BAK 2,6X 5X 1 PLATE .... 100A 

6400160000 COSSE A SOUOER 3,2 519 

6400350000 COSSE A SOUDER 2003E 

6701240000 ENLIS 2 L 4 

6900300000 SCOTCH ELECTRIQUE 19MM REF 33 
6900320000 COLLE CYANILIT ...... .REF: IS496 

8006710500 PLAQUE AUANT CHASSIS . . . 2230A 
8006740700 OIFFUSEUR CADRAN FREQU. 2230A 



PART DESCRIPTION 

* 03 TTL SWITCH 2230A 

* 09 MOOE SWITCH . : 2230A 

* 04 SPIN WHEELS BLOCK ... 2230A 

* 00 FLAT-TOP 16'137"137'L190 . 

* BUCK THREAD ......... KY30-04 

* BROWN THREAD .t. KY30-04 

* RED THREAD KY30-04 

* ORANGE TOEAD ........ KY30-04 

* YELLOW THREAD KY30-04 

* GREEN THREAD KY30-04 

* BLUE THREAD KY30-04 

1 PURPLE THREAD ........ KY30-04 

* GREY THREAD KY30-04 

* WHITE THREAD ......... KY30-04 

* PINK THREAO KY30-04 

« GREY ARMORED CABLE ...... FMA2R 

* TINNED BARE THREAO 6/10 ...... 

* RELAYS REF 1072 K 

1 SHEATH F4.8 FP301 3/16 SFM 48 

* SHEATH F6.4 FP301 1/4 . SFM 64 

* SPAGHETTI 0.6X0. 9 GRAY COLORED 

* BNC FEMALE SOCKET NUT R141557 

* BRIGHT FIREFLY . .AN643 5U/75MA 

* 4K7/10K LIN PK16-DCS 3X32+6X16 

* RED LED '5' ..... REF CQU 20-4 

* GREEN LED '5' ... REF CQU 25-6 

* YELLOW LED '5' .. REF CQU 23-6 

* BASE 5 LED REF HLHP-0103 

* BRIDLE DIP-LOCK CA 16 200 DL 

* TUBE B30 GT 4.1X2X12.5 .. 

« TF/90 M3X12 U DIN96S-4,8 INOX 
« TF M2,5X 4 U NFE27-113-5 JL 6IN0X 

* LAD 2X6 FRAISEE F/90TENDUE 

* NUT H M2 U NF E27-411-5 INOX . 

* NUT H M3 U NF E27-411-5 INOX . 

* STEEL 2 FAN NFE 27-618 INOX 

* STEEL 3 CONTACT REF 55-03-01 

* BAX 2.6X 5X 1 PLATE .... 100A 
1 SOLDERING TERMINAL 3.2 ... 519 

* SOLDERING TERMINAL ..... 2003E 

* ENLIS 2 L 4 

* ELECTRICAL SCOTCH 19MM REF 33 

* CYANALIT GLUE REF: IS496 

* CHASSIS FRONT PLATE .... 2230A 

* FREQUENCY OIAL DIFFUSER 2230A 



FOURNISSEUR/PLAN 

SUPPLIER/DRAWING 

D932366 

J932523. 8977003 

D920933 

ADRET .. 

FILECA 

FILECA 

FILECA 

FILECA 

FILECA 

FILECA 

FILECA 

FILECA 

FILECA 

FILECA 

FILECA 

FILECA 

ELECTROFIL 

ATI 

*€LLERMANN 

HELLERMANN 

HABIA 

RADIALL 

MAZOA 

MC8 COUPER 3X26 

SIEMENS 

SIEMENS 

SIEMENS 

HP 

EUROPAUIA 

COFELEC 

BD 

8D 

: SAGIC 
BD 
BD 
BD 

NOMEL 
\ MFOM 
I MFOM 
: ftfOM 
ACCEL 
t 3M 
i FIU 
i E932265 
i A942239 





BBBBBBaaXKBXlXaaiaBXXaXBKXBXBXXaXKaaBKXXKBBaaBXXaXBKXBBBBBBBBBXXBKaaBXaxaBKKXKKXXBXaXlBBaBaKXB 

■0269090000 03 COMMUTATEUR TTL ..... 2230A ■ 03 TTL SUITCH 2230A 0932366 « 

xaaxaxaxaaaaaaaaaxaaaxaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaxaaaxaKxxaaaaaaaaKxaxaaaaaaxxaaaaaaaxxaaaxxxaxKxaxaa 



REF. AORET 
PART NUMBER 

3700180000 2 
3700180000 2 
4500310000 1 
1520512400 0 
2210012200 
2210021200 
2210016800 
2210023300 
2210005100 
2210002200 
2210002200 
1269090300 C 
6400280000 P 
8006763200 T 



DESCRIPTION 



22HMF/16U 5,08 ... 
22MMF/16U 5,08 ... 

1 N 4448 

05 TOUCHES ORE 10 
220R 
1K2 
680R 
3K3 
SIR 
22R 
22R 



STAND L TAG 
STAND L TAG 



.TTL. 2230A 
5x m 
5X N4 
5X N4 
5X N4 
5X N4 
5X N4 
5X N4 



CI COMMUTATEUR TTL ..... 2230A 
PLOT A FOURCHE SOUDE . BFMQ13C 
TOUCHE GRISE 06H11 OREOR 2230A 



PART DESCRIPTION 

22MMF/16U 5,08 ... STAND L TAG 
22MWV16U 5,08 ... STAND L TAG 

1 N 4448 

05 TOUCHES ORE 10 .TTL. 2230A 
220R 5X N4 

1K2 ► 5X N4 

680R SX N4 

3K3 5X N4 

51R 5X N4 

22R 5X N4 

22R 5X N4 

PC TTL SUITCHER ........ 2230A 

SOLDERED FORK CONTACT 8FNQ13C 
GREY TOUCH 06H11 OREOR 2230A 



FOURNISSEUR/PLAN 
SUPPLIER/ D.RAUING 

STC 

STC 

ITT 

C932473 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

0996909 

COMATEL 

A942431 






WOBUl. 

SWEEP 











tsv Input 










